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GOVERNMENT OF KERALA 


Labour ( A ) Department 


NOTIFICATION 


G.O. (Rt.) No. 226 /82/LBR . Dated , Trivandrum , 5th March 1989. 

S. R. O. No. 315/82. ---WHEREAS the Government of Kerala by 
Notification G. O. Rt. No. 1149/81 LBR dated the 1st September , 1961. 
published in Part I of the Kerala Gazette No. 36 dated the 8th 
September, 1981 as S. R. O. No. 1038/81, have under sub-clause (vi) 
of clause ( n ) of Section 2 of the Industrial Disputes Act , 1917 
iCentral Act 14 of 1947), declared the industry " Fertilisers" , which 
is an Industry specified in the first Schedule to the said Act, as a 
Public Utility Service, for the purposes of the said Act for a period 
of six months from the 10th September , 1981; 


AND WHEREAS, the said period of six months will expire on 
the 9th March , 1982; 

AND WHEREAS the Government of Kerala are of opinion 
that public interest requires further extension of the said period; 

NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by 
sub -clause (vi) of clause ( n ) of Section 2 of the said Act, the 
Government of Kerala hereby declare the Industry specified below 
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to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for 
a further period of six months from the 10th March , 1982, namely: -- 


INDUSTRY DECLARED TO BE PUBLIC UTILITY SERVICE 


" Fertilisers " . 


By order of the Governor. 


V. KRISHNAMURTHY, 


Secretary to Government. 


Explanatory Note 


This does not form part of the notification but is intended to 
indicate its general purport). 

Government of Kerala have declared the industry in respect of 
manufacture , marketing and distribution of fertiliser products as 
a Public Utility Service under the Industrial Disputes Act, 1947 for 
a further period of six months from 10-9-1981 by notification 
No. G. 0. Rt. 1149/81/LBR dated 1-9-1981. The notification was 
published in the Part I of the Kerala Gazette No. 36 dated the 8th 
September, 1981 as S. R. O. No. 1038/81. The Personnel Manager , 
FACT Ltd. Udyogamandal has requested the Government to extend 
it further from the date of expiry of the validity of the present 
notification . The Government of Kerala have decided to declare 
the Fertiliser Industry as a Public Utility Service for a further 
period of six months from 10-3-1982. The notification is intended 
to achieve the above purpose . 


OTTOMPRINTED AND PUBLISHED BY THB S. 2. P. AT THE GOVERNMENT PRESS , 

TRIVANDRUM , 1982 
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Vol. XXVII] Trivandrum , Friday, 

: [ No. 117 
14th Phalguna 1903 
ദകരള സർക്കാർ 
കൃഷി (ചെറുകിട ജലസേചനം) വകുപ്പ് 


പരസ്യം 


നമ്പർ 72673/ എം . ഐ . 3/81 ) എ.ഡി. 

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി, 1982 മാർച്ച് 5 , 
എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 316 / 82. - 1956 - ലെ തിരുവിതാംകൂർ- കൊച്ചി 
ജലസേചന ആക്ടിലെ (1956 - ലെ 1) 13 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പൊതുജന 
ങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതും ഗവൺമെൻ 
നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ ജലസേചന പദ്ധതിമൂലം പ്രയോജന 
പ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും പദ്ധതിച്ചെലവുകളുടെ ചുരുങ്ങിയ 
വിവരണവും കേരള സർക്കാർ ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു . 

പ്രസ്തുത പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനെതിരായി 
ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത് 1982 
മാർച്ച് മാസം 26 -ാം തീയതിക്കകം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ മുമ്പാകെ 
രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
പദ്ധതിയുടെ പേര്: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര 

താലൂക്കിൽ കരിംകുളം വില്ലേജിൽ കാഞ്ഞി 

രംകുളം ലിഫ്ററ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി. 
പദ്ധതിയുടെമതിപ്പു ചെലവ് -12, 80, 000രൂപ. 
പദ്ധതിമുഖാന്തിരം പ്രയോജന 
പ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ 

129. 253 ഹെക്ടർ 
വിസ്തീർണ്ണം 
33 /725/ MIC , 


പട്ടിക 


ജില്ല . - തിരുവനന്തപുരം 
താലൂക്ക്.നെയ്യാററിൻകര 


വില്ലേജ് -കരിംകുളം 


സർവ്വേ നമ്പർ 


സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 


(1) 


( 2) 


43 
44 


7 എ 


1 

2 വി 
12 വി 

1 
2 


57 


4 വി 
1 എ 1 


1 
8 

9 
10 
11 
12 


വിസ്തീർണ്ണം 
( ഹെക്ടറിൽ 

( 3 ) 
2. 0 09 
0. 810 
0. 931 
0. 405 
0. 137 
1. 25 2 
0. 373 
0. 405 
0. 114 
0. 131 
0. 09 5 
0. 0 24 
0. 049 
0. 093 
0. 948 
0. 8 65 
0. 0 24 
0. 0 24 
0. 041 
0 , 239 
0. 113 
0.130 
0. 0 20 
0.117 
0.105 
0.172 
0.138 
0.047 
0. 0 85 
0. 518 
0. 039 
0. 099 
0.29 0 
0 , 217 
0 , 354 
0 , 1 09 
0 , 215 


13 
14 


15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
1 ബി 1 


കകയE 
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(1 ) 


( 2) 


(3 ) 


57 


5 8 


5 
6 
1 
8 

9 
1 0 
1-1 

2 
3 
4 
5 

6 
2-1 

2 
3 
4 
5 
6 
1 


8 


3 എ -1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
4 എ 1 

2 
4 ബി 
4 സി 1 

2 
3 

4 
5-1 

2 
3 
4 


0.142 
0. 223 
0.111 
0 , 1 07 
0.111 
0 , 30 2 
0. 055 
0 , 201 
0 , 255 
0. 255 
0 , 255 
0 , 255 
0. 109 
0 , 109 
0. 190 
0.109 
0. 097 
0.134 
0.049 
| 0. 980 
0.093 
0.039 
0.018 
0.109 
0. 079 
0. 008 
0 , 006 
0. 6 20 
0. 960 
0 , 081 
0 , 174 
0. 312. 
0 , 315 
0 , 5 69 
0. 024 
0.19 4 
0 , 081 
0 , 17 8 
0.186 
0. 251 
0.142 
0. 067 
0.126 
0. 126 
0 , 159 
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( 2) 


( 3) 


58 


5-5 

6 
7 
8 
9 
1 0 

11 
1 - എ 
1 ബി 1 

2 
3 
4 
5 


59 


---- 


- 


8 
1 ബി 2 , 
2 ബി 
4 എ 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 


0 , 0 21 
0. 0 65 
0.1 09 
0. 0 69 
0. 069 
0. 069 
0.073 
0. 126 
0. 1 05 
0. 1 05 
0. 243 
0.113 
0. 543 
0.085 
0. 093 
0. 41 
0.130 
1. 6 6 1 
0. 029 
0. 013 
0. 01 2 
0. 016 
0. 014 
0. 0 14 
0 , 014 
0. 016 
0. 012 
0.030 
0. 030 
0. 030 
0. 030 
0.030 
0 , 243 
0 , 117 
0.041 
0.150 
0.142 
0. 575 
0.324. 
0.316 
0.227 
0.227 
0 , 227 
0. 8 0 6 
0. 215 
0. 5 67 


1 0 
11 
12 
13 

14 
1ng 
1 ബി . 
1 സി 
l ഡി 


81 


1 


2 എ 1 


-കകകകള 


5 


2 ബി 
ാസി 1 

2 


; 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


81 


1ܘ3 


1.199 


3.m 


3)63܂0 


82 


1 


1(0ܘ2 


2 
am1 

3 
4 


83 


1-1 
.1-2 
2 


0. 385 
0.4 : 0 
0. 390 
0.09 1 
0. 55 
2. 2 ??? 
0. 356 
1.069 
3. 204 
0. 770 
0. 147 
0.528 


84 


ܗܗܗܗܘܘ 


1-1 

2 
3 
9 


ܕܶ87.0 


4 


0 , 3 8 :3 
1.361 
1.749 
1. 388 
0. 873 


ܘ 


1 -ng) 
2 - ng) 
3 


8 8 


0. 7 0 88 
0. 041 


041܂0 


4 
5 
6 
7 


0. 27 ! 
0. 899 
0. 324 
0. 0 85 


87 


1-2 

3 
4 


ܙ23.0 


6 
7 
8 


0. 230 
0. 927 
0. 226 
0. 227 
0. 275 


100 


1ܢ-1 


2 
3 
4 - ng) 


11ܢܗ-4 


1.397 
1. 222 
0. 587 
0. 510 
0. 08 6 
0. 057 
0.115 
0. 293 


2 
3 
4 


6 


(1 ) 


( 2) 


( 3) 


1 0 0 


5-1 

2 
3 


1209-ക 


0. 5 89 
0. 227 
0. 077 
0 , 03 0 
0. 08 9 
0. 014 
0. 873 
0. 041. 
0. 429 
0 , 057 
0. 020 


4 


7 


7 
8 
9 


0.984 
1. 037 
0. 47 0 


1 0 
11-1 


-9ന 


1. 0 6 5 
0. 559 

0 , 243 
1 0. 316 
2,333 
2 , 944 
0. 8 26 


101/1 


1 
2 
3 


5 
6 


1. 296 
0. 851 
0. 591 


1 0 2 


1 - എ 
1 - ബി . 
1 - ഡി 


1 - ഇ 


2 - എ 1 

2 
2 - ബി 
3 


0. 806 
0. 071 
2.187 
0 , 47 0 
0.814 
0.162 
0. 99 2 
0. 288 


142 


1 - എ 


1 - ബി 
1 - സി 
1 - ഡി 
1 - ഇ 
l-എഫ് 
2-1 


2. 81-1 
0. 640 
- 0.340 
1 , 28 0 
3. 24 0 
0 , 984 
1.559 
0. 29 6 
0 , 06 1 


CON 


( 2) 


( 3) 


142 


2-4 

5 
3 - എ 1 
3 - എ 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0-1 
11 
12 
13 


0 ,122 
0.081 
- 0. 073 
0. 019 
0 , 081 
0. 061 
0. 034 
0. 047 
0.138 
0 , 1 05 
0. 0 20 
0 , 069 
0.111 
0. 019 
0 , 041 


143 


144/1 


1 - എ 
1 - ബി 1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 - വി 
5 - വി 
6 - വി 
1 
8 

9 - വി 
10 - വി 
14 വി 


0. 8 87 
0 , 300 
0.239 
0.38 5 
3 , 5 24 
0.543 
0. 842 
0. 365 
0.113 
0.243 
0.875 
0. 219 
0.101 
0 , 0 41 
0 , 203 


151 


1 - വി 
2 - വി 
4 - വി 


0. 041 
1.620 
- 0. 579 


152 


6 - വി 
7 - വി 


0. 203 
0. 40 


153 


154/1 


1 - വി 
2 
1 
2 


5. 9 2 
0. 636 
1.033 
1.085 
1 , 519 


5 - വി 


8 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


15 6 


1 - എ 
2 - എ 
3 - എ 
* 4 - എ 

5 - വി 


2. 406 
0. 8 14 
1 , 482 
5. 5 93 
1. 215 


ആകെവിസ്തീർണ്ണം 


129 , 253 ഹെക്ടർ 


ഗവർണ്ണറുടെഉത്തരവിൻപ്രകാരം, 

എൽ. എൻ. റാവു 
സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി. 


കെ . 


വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് 
( ഇത് പരസ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല . എന്നാൽ പൊതു ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യമാക്കിയി 
ട്ടുളളതാണ്.) 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ, നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ കരിങ്കുളം വില്ലേ 
ജിൽ, കാഞ്ഞിരംകുളം ലിഫ്ററ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 
എസ്ററികേററ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ തിരു - കൊച്ചി ജലസേചന 
നിയമം (1956 - ലെ 7) 13 -ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പാ 
ക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പരസ്യം 
പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ പരസ്യത്തിൻറ ഉദ ° ദേശം. 


N INTED AND PUBLISHED BY THE S. G , P. AT THE GOVERNMENT PRESE , 

TRIVANDRUM , 1982. 
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CONMEM 


OF 


KERALA GAZETTE 


EXTRAORDINARY 
FUBLISHED BY AUTHORITY 


5th March 1982 
Vol. XXVII] Trivandrum , Friday, 

[ No. 148 
14th Phalguna 1903 
കേരള സർക്കാർ 


കൃഷി (ചെറുകിട ജലസേചനം) വകുപ്പ് 

പരസ്യം 


നമ്പർ 9249 / എം . ഐ . 3 / 82 / എ.ഡി. തിരുവനന്തപുരം, 1982 മാർച്ച് 5 , 

എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 317182. - 1956- ലെ തിരുവിതാംകൂർ- കൊച്ചി 
ജലസേചന ആക്ടിലെ (1956- ലെ ) 13 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പൊതുജനങ്ങ 
ളുടെ അറിവിലേക്കായി താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതും ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാ . 
ക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ ജലസേചന പദധതിമൂലം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന 
സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും പദ്ധതിച്ചെലവുകളുടെചുരുങ്ങിയ വിവരണവും 
കേരള സർക്കാർ ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു .. 

പസ്തുതി പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനെതിരായി 
ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലുംഎന്തെങ്കിലുംആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത് 1982 
മാർച്ച് മാസം26 -ാം തീയതിക്കകം കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ മുമ്പാകെ രേഖാമൂലം 
ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

പട്ടിക 


പദ്ധതിയുടെ പേര്. - പമാടം പഞ്ചായത്തിലെ വ്യാഴി ലിഫ്ററ് ഇറിഗേഷൻ 

പദ° ധതി. 
പദ്ധതിയുടെ മതിപ്പു ചെലവ്. - 45, 000 രൂപ. 
പദധതി മുഖാന്തിരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 
7.386 ഹെക്ടർ 
83/ 726/ MC. 


ജില്ല കൊല്ലം 


. താലൂക്ക്- പത്തനംതിട്ട 


വില്ലേജ് - 

-പമാട്. 


സർവ്വേ നമ്പർ 


വിസ്തീർണ്ണം ( ഹെക്ടറിൽ) 


473/1 


3 


6 


- 1 t 


7 


1 1 


8 


l 


9 


- 1 t 


! 


1 0 
12 
13 


1 • 14 


. 0.57 5 
0. 640 
0. 053 
0.125 
0. 413 

0. 5 22 
- 0. 310 
0 , 231 
0. 198 
" 0. 6 27 
0 , 7 04 
0. 2 63 
0. 537 + 
0.134 
0. 235 
0.33 2 
0. 211 
0. 41 0 
0. 146 
0. 162 
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ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 


7.386 


ഗവർണ്ണറുടെഉത്തരവു പ്രകാരം, 

കെ . എൽ. എൻ. റാവ്, 
സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി. 
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വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് 
( ഇത് പരസ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല . എന്നാൽ പൊതു ഉദ° ദേശം ലക്ഷ്യമാക്കി 
യിട്ടുളളതാണ്) . 

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പത്തനംതിട്ട താലൂക്കിൽ പ്രമാടം വില്ലേജിൽ ജലസേചന 
സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വ്യാഴി ലിഫ്ററ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ആരം 
ഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എസ്ററിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തിരു 
കൊച്ചി ജലസേചന നിയമം (1956- ലെ 7) 13 -ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പ്രസ്തുത 
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടോഎന്ന 
റിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു പരസ്യം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ 
പരസ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. 
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